Southern - Gold Certificate Building 


Name of Buildings awarded the Quality Water Supply Scheme for Buildings — Fresh Water (Management System) Certificate 
(as at 28 February 2022) 


36A Repulse Bay Road Villa Bel-Air 

Bel-Air No. 8 Tower 1 Wayland House 

Bel-Air No. 8 Tower 2 Yan's Tower 

Bel-Air No. 8 Tower 3 Yue Kwong Chuen Ching Hoy Lau 
Bel-Air No. 8 Tower 5 Yue Kwong Chuen Hoy Au Lau 
Bel-Air No. 8 Tower 6 Yue Kwong Chuen Hoy Kong Lau 
Bel-Air No. 8 Tower 7 Yue Kwong Chuen Pak Shan Lau 
Bel-Air No. 8 Tower 8A Yue Kwong Chuen Shun Fung Lau 


Bel-Air No. 8 Tower 8B 
Bel-Air No. 8, Club 8 

Bel-Air Rise 

Belgravia 

Chi Fu Fa Yuen Fu Chak Yuen 
Chi Fu Fa Yuen Fu Cheong Yuen 
Chi Fu Fa Yuen Fu Chun Yuen 
Chi Fu Fa Yuen Fu Fai Yuen 
Chi Fu Fa Yuen Fu Heng Yuen 
Chi Fu Fa Yuen Fu Hing Yuen 
Chi Fu Fa Yuen Fu Ho Yuen 
Chi Fu Fa Yuen Fu Kar Yuen 
Chi Fu Fa Yuen Fu King Yuen 
Chi Fu Fa Yuen Fu Lai Yuen 
Chi Fu Fa Yuen Fu Ming Yuen 
Chi Fu Fa Yuen Fu On Yuen 
Chi Fu Fa Yuen Fu Sing Yuen 
Chi Fu Fa Yuen Fu Wah Yuen 
Chi Fu Fa Yuen Fu Wing Yuen 
Chi Fu Fa Yuen Fu Yan Yuen 
Chi Fu Fa Yuen Fu Yar Yuen 
Chi Fu Fa Yuen Fu Yat Yuen 
Chi Fu Fa Yuen Fu Yi Yuen 
Chi Fu Fa Yuen Fu Yip Yuen 
Cyberport 1 

Cyberport 2 

Cyberport 3 Core A -F 
Cyberport 4 Block A & B 
Monte Verde 

One Island South 

Pacific View Tower 1 

Pacific View Tower 2 

Pacific View Tower 3 

Pacific View Tower 5 

Pacific View Tower 6 
Residence Bel-Air Phase 1 
Residence Bel-Air Phase 2 
Sham Wan Towers Tower 1 
Sham Wan Towers Tower 2 
Sham Wan Towers Tower 3 
The Arcade Cyberport 

The Independent Schools Foundation Academy (Block B and R) 
The Lily Tower 1 

The Lily Tower 2 

The Lily Tower 3 

The Lily Tower 4 


